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Melding brandveilig gebruik. Transportbaan 8, Winschoten 

De volgende melding brandveilig gebruik (Bouwbesluit 2012) is ontvangen: 


-18/08/2015, gebruiken tijdelijke units, parkeerterrein bij Transportbaan 8,9672 BK Winschoten, kadastraal 
WST I 769. 


Winschoten, 26 augustus 2015 
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